Karol Chojecki 


mgr farmacji 


przeżywszy lat 60, zmarł nagle dnia 3 maja 1955 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek 6 maja br. o godz. t5, na który-to smutny obrzęd zapraszają: 


żona, dzieci, wnuczek i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 6 bm. o godz. 9 rano w kościele paraf. św. Floriana. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 


STOLARZY I PRACOW. POGRZEBOWYCH Drukarnia Zwiezkowa. Kraków. ul. Mikołajska 13 
ZAKŁAD Nr 1 zo. u. 2534 — 4. 5, 1955 — M-6-9664 — 35 - druk. B1 V kl. 70 gr. 
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